MICHAEL DENGG 


k. k. Oberlieutenant. des Ruhestandes 


ist im 81 Lebensjahre nach Empfang der heil. Sterbesakramente 


am 7 Februar 1899 sanft im Herrn entschlummert. 


Das Leichenbegängniss findet am 9 1. M.d. i. Donnerstag um 3. Uhr Nachmittag aus dem 
Militair-Krankenhause nach dem Friedhof statt. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


